Za spokój duszy $. p 


Inż. Kazimierza Wisniewskiego 


zmarłego dnia 28 kwietnia 1944 r. we Lwowie 
odprawione zostanie 


w czwartek dnia 4 maja 1944 r. o godz. 8 rano w kościele św. Idziego 
w Krakowie, przy ul. Grodzkiej 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


o czym zawiadamlaja 
córka, synowa, zięć i wnuki. 


Zakład pogrzebowy „GONCORDIA” | | 
JANA WOLNEGO PORN... A 
KRAKÓW, PLAC SZCZEPAŃSKI. 2 — TEL. 1038-31. 


A A Rd s "+; i Er abee patie 


A To de A mk ++ 


